STANISLAW ZYGMUNT 


MALCHER 


artysta malarz 


przezywszy lat 43, zmarł dnia 18 maja 1944 roku 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 24 b. m. o godzinie 9'/, rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowiekim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 


żona, synek i matka. 
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